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VII. InVitath ad OhferVationes Meteorologicas com~ 
muni conjilio inftituendas. A Jacobo Jurin, 
M. T>. Soc. %eg. Seer. & Colleg. Med. LoncL 
Socio. 

CQELI 5c Aeris, quern fpirita ducimus, conditio- 
nes varias, frigoris, puta, <Sc caloris, fudi, vel hu- 
midi commutationes 5c viciffitudines, magnas prasfer- 
tim atque fubitaneas, ad Humani Generis valetudinem 
pertinere merito cenfetur. Operam itaque <$C laborem 
in iisdem obfervandis minime contemnendum pofuerunt 
non Medici folum, fed 5c alii quoque ab omni asvo 
Nature rerum contemplandse ftudiofi. Superiore tan- 
dem fasculolnftrumenta etiara Sc Machine Philofopho- 
rum ingenio <Sc diligentii repertse funt, quibus ponde- 
ris, caloris, humiditatis, &C elateris aerii momenta 5c 
mutationes fimul oculis repraefentantur, firaul ad men- 
furam ac trutinam, 6c quidem fubtilem admodum il- 
lam atque accuratam, exiguntur. 

Nee hie etiam fubfiftendum judicarunt Eximii illi 
Viri, fed ftudio & fciendi amore incitati ad caufas ha- 
rum mutationum, qua licuit, indagandas contenderunt. 
Quern in finem Obfervationes Inftrumentorum recens 
inventorum ope fa&as'de pondere, humiditate, <Sc ca- 
lore ambientis diligenter in Diariis notabant ^ iifque 
multa alia adjiciebant ad Tempeftatem ac Goeii faciem, 
Ventos, & Pluvia? copiam pertinentia, quod in A&is 
Philofophicis <3c alibi fparfim videre eft. 

Methodo 
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Methodo ift& & bbfervandi ratione meliorem facile 
non reperias. Quod fi fuiffent Obfervatores & numero 
idoneo, & commodis locis per magna terrarum fpatia 
difpofiti 5 ac tandem unus aliquis omnium Diaria, quid 
inter fe convenirent aut difcreparent, coiituliffet } pro- 
fe&o jam a multis annis earn haberemus ±\eris Hiftori- 
am, qualem hoc temporis vix animo Si votis fas eft 
concipere. 

Id etenim compertum habemus, ut quod maxime, 
fubitas Tempeftatum commutationes Ventis prascipue 
acceptas effe referendas •, quumque fcire liceret per ta- 
lern obfervandi rationem, qualem fupra expofuimiis, 
quibus in locis orti, quern curfum, quo tempore, dc 
per quanta terrarum fpatia Venti tenerent; his cognitis, 
forfan ad Originem etiam 6c Caufas Ventorum affe- 
quendas via patuiffet. Unum hoc faltem, quod ipfum 
non leve momentum ad has difquifitiones attuliffet,quod~ 
que jam, ut plurimum, pro Conjeduri verifimili habe- 
tur, potuiffemus certiffimis obfervationibus five veri, 
five fall! arguere. Opinionem dico fagaciffimi Viri, 
Edmondi Ealleii \ qui Hydrargyrum ideo cenfet in 
Barometro afcendere, quod Venti ex contrariis regioni- 
bus utrinque eodem fpirantes Aerem cogant & quafi 
in cumulum attollant •, ut contra Hydrargyri defcen- 
fum Ventis, ex eodem loco verfus oppofitas partes Ae- 
rem deferentibus, St quafi exhaurientibus, attribuit. 

Rogantur itaque Eruditi, qui ad excolendam hanc 
partem Hiftoriaa Naturalis operam fuam conferre vo- 
luerint, ut quotidie femel minimum; vel utcunquefe- 
pius libuerit, notare dignentur in Diario Barometri <SC 
Thermometri altitudinem,Venti Plagam cum aliqui vi- 
riutn aeftimatione, Coeli faciem, <5c Pluvias vel Nivis 
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quantitatem, quae tempore poft obfervationem fuperio- 
rem elapfo deciderit. Quod fi quis Obfervationes Hy- 
grofcopii ciijuflibet, five Acus Magneticae ope facias ad- 
jicere voluerit, non erit ingratum. 

Quoties ingruerit Procella vehementior, utile fuerir 
ortum ejufdem, incrementum, fummam violentiam, re- 
liriflionem &C exitum notatis temporibus accuntius de 
fignare, uti 5c altitudines Barometri, qua? dictls tempo* 
ribus refpondeant. 

Monendum cenfemus, ut qui Barometri replendi & 
conficiendi modum callent, Barometro vulgari, five a- 
perto, quod vocant, utantur. Sit autem Tubus quar- 
tam, ut minimum, vel etiara tertiam digiti partem la- 
tus i quum in Tubis anguftioribus Hydrargyrus infra 
juftam altitudinem fubfidere deprehendatur f . Citterns 
vero, five Vafi Hydrargyrum excipienti tribuetur dia- 
meter odonis faltem, vel decern partibus major Tubi 
diametro, idque eum in finem, ut afcendente, vel fubfi- 
d'ente Hydrargyro in Tubo, altitudo Hydrargyri in 
Cittern &■ invariata permaneat, aut certe quam paululum 
immutata. 

Qui vero Barometro claufo, five portatili uti malunt, 
ejufmodi Barometra magna diligentia fabricata compa- 
rare poterunt apud Laudatum Artificem Francifcum 
Haukfbejum> in Area vulgo didl Crane-Court^ Londi- 
m degentem \ qui Thermometra etiam fubininiftrabit 
ad earn Scalam, five graduum notationem exa&a, qua3 
jam per multos annos, exquifitis ejus Thermometris in- 
fculpta, innotuit Eruditis, 

Qui Thermometro utuntur alii quacunque ratione 
eonftru&o, rogatos volumus, ut in Diario Thermometri 
fitum, fabricam, difpofitionem graduum in ScaJ4,& no- 
men 
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men etiam Opificis, ex cujus Officini prodiit, apponcre 
ne graventur. Situm Thermometro commodiffimum cen- 
femus in conclavi ad Septentriones obverfo, ubi focus 
aut nunquara aceenditur, aut faltem quam rarifllme. 

Quo facilius inter fe conferri poffint Diana, commo- 
dum fuerit omnia in hujufmodi forraam difponere. 

Columna prima indieet diem dc horatn obfervatio- 
nis^ ftylo autem ut omnes Juliano, five Vetere, in 
Diariis utantur, Ob ferva tores rogamus. 

Secunda altitudinem exhibeat, ad quam attollitur 
Hydrargyrus in Tubo Barometri fupra fuperficiem Hy- 
drargyri in Vafe, per digitos, five partes duodecimas 
Pedis Londinenfis 9 <Sc per partes decimales eorundem 
digitorum notatam. Habet autem Pes Londinenjis ad 
Varifienfem earn rationem, quae eft inter 15* <k 1 6 
proximc. 

Columna tertia gradutn monftret, Sz partes gradus 
decimales, quas Spiritus in Thermometro attingit. 

Quarta Venti Plagam <5C fpirandi vires^ reprsefentet ; 
qua? vires femper denotari poterunt per aliquem ex nu- 
meris fequentibus, 1, 2, 3,4: ex quibus 1 figniticet 
leniffimum Aeris raotum vix arborum folia agitantem, 
4 vero fummam Venti violentiamj numeris 2 6c 3 in- 
termedias inter hafce Ventorum vires exponentibus, 5c 
denotante cyphri, five o, perfedam Malaciam. 

Quintam occupet Goeli fades, 5c fuccinda Tempe- 

ftatis hiftoria. 

Sexta & ultima altitudinem pluvise, vel nivis in a- 
quam refolutas, quse poft fuperiorem obfcrvationem de- 
ciderit, per digitos Lmdinenfes <5c eorum partes decima- 
les metiatur. 

Hsec facile aeftimari poterit ope Infundibuli duos 
circiter, vel tres* pedes ampli, Valis alterius aquam ex 
Infundibulo defluentem excipientis, &. Menfuras Cylin- 
drical cum Reguli in digitos & partes decimales divieiu 
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Infundibulum ita fjtumfit, ut, quicunque ventus fla- 
verit, nulla tamen pluvias pars five sediticii interventu, 
five quocunque alio impedimenta intercipi queat. Sit 
autem vas aquam continens undique probe claufum, ne 
quid in vapores attolktur, angufto folum foramine, 
ad aquam defuper ex Infundibulo excipiendam,relido« 
Menfurae porro Cylindrical Diameter decern partibus 
ininor Diametro Infundibuli tribuetur : quo fiet, ut 
aqua digitum unum alta in menfura ad altitudineir 
centefimae partis digiti in Infundibulum, atque adeo in 
reliquam terram, cecidiffe intelligatur \ ot limiliter pro 
partibus digiti decimalibus. 

Ad finem vero Menfis &C Anni cujufque apponatur 
ipedia altitudo menftrua, vel annua, Barometri 8c 
Thermometry uti etiam fumma omnium altitudinum 
Pluvias, quse Menfe, vel Anno integro deciderit. Ha- 
bebitur autem dida media altitudo, redigendo in unam 
fummam, omnes Barometri altitudinum obfervationes 
mane fadas, Thermometri vero five matutinas, five 
totius diei maximas, (qua: nempe cirea horam tertiam, 
vel quartam pomeridianam eontingunt) dC fummam 
iflam per numerum dierum dividendo. 

Omnes rogamus, qui fuprafcriptas Obfervationes, vel 
univerfas, vel aliqua ex parte volent inftituere, ut Dia- 
riorum Exempla, ad finem anni cujufque continuata, 
ad Secretarios Regime Societatis tranfmittere dignentur ; 
uti cum Diario, quod Londint juffu Societatis Regime 
conficitur, conferri poffint. Confilium vero eft, ut quic- 
quid ex Diariorum iftorum collatione colligi poterit 9 , 
iingulis annis in Adis Philofophicis cum Publico com- 
municetur* 
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